ANTONI MALKIEWICZ 


przeżywszy lat 56, 
opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 18. marca 1914. roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 7 przy ulicy Brackiej wprost na cmentarz nastąpi 
w piątek dnia 20. b. m. o godzinie ll. przed południem. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 21. b. m. o godzinie 8. rano w kościele parafialnym N. P. Maryi. 


Zakład pogrzebowy Jana Welńegó w Krakowie. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


